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TABELLA DELLE TENSIONI 

fr« i pirdim aril# vatvolv # masM con voltmetro 1000 ft/V ) 


VALVCLE 

VI 

6SA7 

V2 

6SH7 

... V3 

6 SQ7 


V 5 

51 3 

V Anodo 

V Scharmo 

V Caicdo 

246 

90 

J 

o *o £ 

117 

252 

246 

12 

■ ■ ~ ' 

255 


Tfnsicn# contmua prima dol fillro 
Tension* continua dopo il filtro 
Corrrntr anodtca total* 
























